SUE, 


WŁODZIMIERZ 


BORKOWSK 


MGR INZ. ARCHITEKT 
NAJUKOCHANSZY MAZ I OJCIEC 


przezywszy lat 57, po krötkiej a ciezkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 8 grudnia 1966 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 13-go bm. 
o godzinie 12 w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


do grobowca, o czym zawiadamiają w głębokim żalu pozostali: 


MATKA, ŻONA, SIOSTRA, CÓRKA, SYN, ZIĘĆ I RODZINA. 
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